Master Control Link/Bang&Olufsen 


Sicherlich haben 
Sie eine Zentral- Heizung — 
warum nicht auch 
eine Zentral- Hifianlage? 
Bang8 Olufsen präsentiert eine 
Welt-Neuheit, die es möglich macht. 








Hifi-Vergnügen muß nicht nur auf 
einen Raum beschränkt bleiben. Bang & 
Olufsen hat diesen Gedanken verfolgt. 

Ergebnis: Das Master Control Link 
System. Die erste Zentral-Hifianlage der 
Welt. Von jedem Raum aus können Sie 
Ihr Musiksystem bedienen: Umschalten 
von Radio auf Schallplatte oder Band, 
abspielen, aufnehmen, schnellspulen und 
vieles mehr. Und überall genießen Sie 
die überragende Hifi-Wiedergabe von 
Musik und Sprache. 

Zur Erklärung: Das Master Control 
Link System ist wie eine Kette aus 
einzelnen Gliedern. In jedem Raum ist 
eins davon installiert. Jedes arbeitet mit 
der Befehlszentrale zusammen. 
Beispielsweise geben Sie per Fernbe- 
dienung einen Befehl. Er wird als 
Infrarot-Signal durch das Link Ihres 
momentanen Aufenthaltsraumes zur 
Musikanlage im anderen Zimmer 
gesendet. Die Anlage reagiert. 

So haben Sie vollen Genuß von 
Ihrem Musiksystem. Und Sie sparen in 





MASTER CONTROL LINK BANG 8 OLUFSEN. 





Das kleine Master Control Link. 
Abmessungen: 13 cm breit, 4 cm hoch, 2 cm tief. 

den angeschlossenen Räumen viel 
Platz. Denn Sie brauchen nur jeweils 
ein Lautsprecher-Paar. Und natürlich 
das kleine Link. Aber diese wichtige 
Schalteinheit kann sogar unsichtbar 
angebracht werden. Über der 
Fußleiste oder auf einem Regal. 

Im Verhältnis zu den anderen 
Installationen in Ihrem Haus ist der 
Einbau des Link-Systems einfach. 
Ohne viel Aufwand. Und gleichzeitig 
so flexibel, daß Sie jederzeit noch 
weitere Räume anschließen können. 
Sogar Hobbykeller und Garage. 

So, wie jeder Raum seiner Größe 
entsprechend eingerichtet wird, 
können Sie die Hifi-Ausstattung 
variieren: Große Boxen in den größten 
Raum. Kleinere in den nächsten. Und 
ganz kompakte Lautsprecher in die 
kleinsten Zimmer. 

Die Bedienung - auch ein Stück 
Unabhängigkeit, wie Bang & Olufsen 
sie meint: Das Master Control Panel 
5000 von Bang & Olufsen ist die 








höchstentwickelte Fernbedienungsein- 
heit. Sie steuert alle Funktionen des 
Systems. 

Unter der Aluminiumleiste befinden 
sich die logisch aufgebauten 
Bedienungselemente für Zeitprogram- 
mierungen. Damit können Sie das 
System anweisen, sich an- oder auszu- 
schalten. Oder aufzunehmen und 
abzuspielen. Wo und wann immer Sie es 
wünschen. 
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Eine optische Anzeige informiert 
Sie ständig darüber, welche Funktion 
das System gerade ausübt. Das bedeutet 
noch mehr Unabhängigkeit für Sie. 
Denn Sie können das Panel überall im 
Hause aufstellen. Wo es für Sie am 
praktischsten ist. Sogar im Hobbykeller. 
Apropos praktisch - vielleicht wünschen 
Sie eine oder mehrere Fernbedienungen 
für die anderen Räume? Kein Problem 
mit einer kleineren zusätzlichen Fernbe- 
dienung. Von ihr werden alle wichtigen 
Funktionen kontrolliert. Allerdings ohne 
optische Rückmeldung. 

Aber dieses einzigartige System 
bietet noch eine dritte Möglichkeit: Die 
Grundfunktionen können direkt über das 
kleine Link fernbedient werden. 
Einkoppeln in das laufende Programm 
durch Einschalten der Lautsprecher. 
Oder Ausschalten der Lautsprecher. 
Oder Ausschalten des gesamten Musik- 
systems. 

Wenn Sie Ihr Heim mit einer 
Hifianlage von Bang & Olufsen 
ausstatten, gibt es nur einen Maßstab: 
Ihre Ansprüche. Deshalb stehen Ihnen 
verschiedene Beosysteme und Beocenter 
zur Auswahl. Mit allen Möglichkeiten 
fiir »Musik im ganzen Haus«. 

Die Idee der Zentral-Hifianlage 
klingt wie eine Zukunftsvision. 

Bang & Olufsen machte sie zu einem 
Teil unserer Gegenwart. Jeder 

Bang & Olufsen Fachhändler wird sie 
Ihnen gern vorstellen. Und mit Stolz. 
Weil er etwas vorzustellen hat, das 
andere nicht bieten können. 





BengaOusen 


